
The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


DEVAL L, PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
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JUDYANN BIGBY, MD 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 
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Stephen Nadeau 

Assistant District Attorney, Bristol County 
Mr. Nadeau, 

Enclosed is the information you requested. Included are copies of the following: 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Control Cards with analytical results for sample #’s 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/MS analytical data for sample 


If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 



Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6632 
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PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION 






PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION 



10 be completed by Submitter 
Description of Items Submitted 


To be completed by Lab Personnel 

Gross Weight Lab Number 








PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 

State Laboratory Institute Amherst Drug Laboratory 

Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 

Amherst Hours 

DRUG RECEIPT *00-1*00 

1 : 00 - 3:00 

City or Department: Nsw Bajford _ 

Name and Rank of Submitting Officer: Pat felly A Almeida 
Defendants) Name (last, first, initial): ~~ 



To be completed by Submitter 
Description of Items Submitted 


To be completed by Lab Personnel 

Gross Weight Lab Number 



Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 

Boston Hours 

8 : 00 - 11:00 

2 : 00 - 4:00 







No. Date Analyzed 

City: New Bedford Police Dept. 

Officer: Detective KELLY ALMEIDA 

ksnsm 

Amount: 76.0 

No. Cont: 1 Cont: pb 

DateRec'd: 10/04/2010 
Gross WL: 9.27 


Prelim: Findings: 


4 


Subst: TAB 

No. Analyzed: 


Net Weight: 


"1. Cl 



No. Date Analyzed: 

City: New Bedford Police Dept. 1 [<-( 


Officer: Detective KELLY ALMEIDA 

Def: hhhhehi 
A mount: 445.0 

No. Cont: 1 Cont: pb 

DateRec'd: 10/04/2010 

Gross WL: 58.35 


Prelim: t> M^c o-ct-o^ Findings: 


Subst: TAB 

No. Analyzed: 

Net Weight: 3 S,S<=> 

# Tests: 3 

-Q0C 
■ (m(di(rvu. 


Date Analyzed: 


City: New Bedford Police Dept. 
Officer: Detective KELLY ALMEIDA 

Q e f. 

Amount: 43.0 

No. Cont: 1 Cont: pb 

DateRec'd: 10/04/2010 
Gross WL: 5.95 




(I 


Subst: TAB 


No. Analyzed 
Net Weight 
# Tests. 

9 


■7\($ 


Prelim: ©don i 


Findings 


ctl/vC 


Corbett email PRR 022419 











No. Date Analyzed: 

City: New Bedford Police Dept. 1 ! L ( 

Officer: Detective KELLY ALMEIDA 


Def: Pglp apajPUt 

Amount: 2.0 

No. Cont: 1 Cont: pb 

DateRec'd: 10/04/2010 
Gross Wt.: 2.44 


Prelim: © Acedo^ 
£> 


Subst: TAB 

No. Analyzed: 

Net Weight: O • 


# Tests; ' 



No. Date Analyzed: 

City: New Bedford Police Dept. [ 

Officer: Detective KELLY ALMEIDA 
Def: 

Amount: 337,0 Subst: TAB 

No. Cont: Y M Cont: pb 



DateRec’d: 10/04/2010 
Gross Wt: 165.68 


Prelim: 


No. Analyzed: 
Net Weight: 
# Tests: 


iSS- \ 


s 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE# 



No. of samples tested: 


AGENCY ^ g cVftft cX ANALYST 


Evidence Wt. 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


VoVo^Lr <\D r\ c> 
v r \ v 



Gross Wt { ): 

Gross Wt ( ):_ 

* Pkg. Wt:______ 

Net Wt: I - U 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate { ) 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Mlcrocfvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAJ_J_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS OAi'nf.lonfl. 
DATE \ — \ \ — \ t 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR _ 

DATE 


Revised 7/2005 
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DRUG NAME; OXYCODONE HYDROCHLORIDE 
INGREDIENTS: OXYCODONE HYDROCHLORIDE - 30 MG 



Color; Blue 

Shape: Circle 

Imprint: a ; 215 ^ 

Form: Oral Tablet 

Available-Container-Size: Bottle of 
100, 10X10 

AAPCC Code: 037705 - Oxycodone 
Alone or in Combination (Excluding 
Combination Products with 
Acetaminophen or Acetylsalicylic Acid) 


NDC: 52152-0215-02 
52152-0215-11 

Excipients: Sodium Starch 
Glycotate ; Stearic Acid ; Starch, 
Corn ; FD&C Blue No. 2 Aluminum 
Lake; Lactose 
(Monohydrate); Cellulose, 
Microcrystalline ; Silicon Dioxide 

Regulatory Status: Schedule II 

Availability: United States 

ProductID 6527175 

Contact: Actavis Totowa 


Copyright© 1974-2012 Thomson Reuters. All rights reserved. 


http://wwv.thomsonhc.coni/micromedex2/Iibrarian/PFDefaultActionId/evidencexDert.Dis... 5/21/20 1 2 

Corbett email PRR 022422 







GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE__ 

Revised 7/2005 
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Druq Information 


DRUG NAME: OXYCODONE HYDROCHLORIDE 
INGREDIENTS; OXYCODONE HYDROCHLORIDE - 30 MG 



Color: Light Blue 
Shape: Circle 

Imprint: m The M enclosed in a box is 
imprinted on one side and 30 above the 
score is imprinted on the reverse side., 
m 3 o The M enclosed in a box is imprinted 
on one side and 30 above the score is 
imprinted on the reverse side. , 30 , m 

30 

Form: Oral Tablet 

Available-Container-Size: Bottle of 
100 

AAPCC Code: 037705 - Oxycodone 
Alone or in Combination (Excluding 
Combination Products with 
Acetaminophen or Acetyisaiicylic Acid) 


NDC: 00406-8530-01 

Excipients: Cellulose, 
Microcrystalline; Sodium Starch 
Glycolate; Starch, 

Corn ; Lactose ; Stearic Acid ; FD&C 
^ Blue No. 2 

Regulatory Status: Schedule II 

Availability: United States 

Product ID 6594281 

Contact: Maliinckrodt 


Copyright © 1974-2012 Thomson Reuters. All rights reserved. 


http://\snA'w.thomsonlic.com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexDert.Dis... 5/23/2012 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



No. of samples tested: 


AGENCY ANALYST 

Evidence WL 




PHYSICAL DESCRIPTION: 


L-V3> ViVuiL cS- 





GrossWt{ ):____ 

Gross Wt ( ):__ 

Pkg. Wt: _ 

Net Wt: Uv, 1>'t \ Q 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's__ 

Mecke's 


Mlcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAj_J_ 

OTHER TESTS 

rc\tAeo\QL?r 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS 

DATE V-U-u 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 
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Drug Information 


DRUG NAME; OXYCODONE HYDROCHLORIDE 
INGREDIENTS: OXYCODONE HYDROCHLORIDE - 30 MG ^ 

NDC: 52152-0215-02 
52152-0215-11 

Excipients; Sodium Starch 
Glycolate ; Stearic Acid ; Starch, 
Corn ; FD&C Blue No, 2 Aluminum 
Lake; Lactose 
(Monohydrate); Cellulose, 
Microcrystalline; Silicon Dioxide 

Regulatory Status; Schedule 11 

Availability: United States 

Product ID 6527175 

Contact: Actavis Totowa 


Copyright© 1974-2012 Thomson Reuters. Alt rights reserved. 


http://wmv,thomsonhc.corn/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.Dis... 5/23/2012 
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Color: Blue 

Shape: Circle 

Imprint; a ; 21s 

Form: Oral Tablet 

Availabie-Container-Size: Bottle of 
100, 10X10 

AAPCC Code: 037705 - Oxycodone 
Alone or in Combination (Excluding 
Combination Products with 
Acetaminophen or Acetylsalicylic Acid) 


sA\ 


C/3f 




DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE tt 



No. of samples tested: 


AGENCY (Qg^ ANALYST 


Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 

^ 



Gross Wt { ): _ 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:____ 

Net Wt: 3 0.-\nSM 




PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde‘s_ 

Mecke's 


Mlcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride _ 

TLTAjLJ_ 

OTHER TESTS 

CA(/~\OCY\fl CS-jt ftr-v 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS _.Qx^mrU-i a q 

□ATE l- \\- ^ \ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 
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Drug Information 


DRUG NAME: OXYCODONE HYDROCHLORIDE 
INGREDIENTS: OXYCODONE HYDROCHLORIDE - 30 MG 



ess 


Color: Light Blue 
Shape: Circle 

Imprint: m The M enclosed in a box is 
imprinted on one side and 30 above the 
score is imprinted on the reverse side., 
m3 o The M enclosed in a box is imprinted 
on one side and 30 above the score is 
imprinted on the reverse side., 30 , m 

30 

Form: Oral Tablet 

Available-Container-Size: Bottle of 
100 

AAPCC Code: 037705 - Oxycodone 
Alone or in Combination (Excluding 
Combination Products with 
Acetaminophen or Acetylsaticylic Acid) 


NDC: 00406-8530-01 

Excipients: Cellulose, 
Microcrystalline; Sodium Starch 
Glycolate; Starch, 

Corn ; Lactose ; Stearic Acid ; FD&C 
Blue No. 2 

Regulatory Status: Schedule II 
Availability: United States 
Product ID 6594281 
Contact: Mallinckrodt 


Copyright© 1974-2012 Thomson Reuters, All rights reserved. 


http://wvw.thomsonhc.com/micromedex2/librariaii/PFDefaultActionId/evidencexpert.Dis.,, 5/23/2012 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



AGENCY 


ANALYST 


No. of samples tested: 


Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


Tl. 


Wo^-O 4sar\ «Si 


VN v. 


Gross Wt ( ):_ 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt: 

Net Wt: 




PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis_ 

Froehde's__ 

Mecke's 


Mlcrocrystalline Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAj_ } _ 

OTHER TESTS 

C~y\cApcyv)U<c. 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS ^ r rsc vo-l (} 
DATE U-u 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 
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DRUG NAME: ENDOCET 

INGREDIENTS: OXYCODONE - 10 MG ^ 
ACETAMINOPHEN - 325 MG 



Color: yellow 
Shape: Oval 

Imprint: e ; 712,- 10/325 

Form: Tablet 

Available-Container-Size: Bottle of 
100 , Bottle of 500 

AAPCC Code: 072702 - , 
Acetaminophen with Oxycodone 


NDC: 60951-0712-85 
60951-0712-70 

Excipients: Povidone ; pregeiatinized 

starch ; Stearic Acid ; colloidal silicon 

dioxide; Croscarmellose 

Sodium ; Crospovidone ; microcrystalline 

cellulose 

Regulatory Status: Schedule II 
Availability: United States 
Product ID 6527365 
Contact: Endo Laboratories 


Copyright© 1974-2012 Thomson Reuters. Ail rights reserved. 


http ://www. thomsonhc.com/micromedex2/] ibrarian/PFDefault Actionld/evidencexpert. Dis 5/23/2012 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


AGENCY IQclu'n ANALYST ^9 

Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: Gross Wt { ):_ 

w^..\.Louo ooe^V Gross Wt ( ):_ 

xrX H ^ Pkg, Wt:_ 

Net Wt: \ 

C erixD^ ( jo^TrS 


SAMPLE U 
No. of samples tested: 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate ( ) 

Marquis__ 

Froehde's_ 

Mecke's 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS — n 
DATE ^ \\ 


Microcrvstalline Tests 
Gold 

Chloride _ 

TLTA ( ) _ 

OTHER TESTS 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS__ 

MS 

OPERATOR_ 

DATE 


Revised 7/2005 
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Drug Information 


DRUG NAME: ENDOCET 

INGREDIENTS: OXYCODONE - 10 MG 
ACETAMINOPHEN - 325 MG 


Color: yellow 
Shape: Oval 
Imprint: e ; 712,- 10/325 
Form: Tablet 

Available-Container-Size: Bottle of 
100 , Bottle of 500 

AAPCC Code: 072702 - 
Acetaminophen with Oxycodone 



NDC: 60951-0712-85 
60951-0712-70 

Excipients: Povidone; pregelatinized 

starch ; Stearic Acid ; colloidal silicon 

dioxide; Croscarmeliose 

Sodium ; Crospovidone ; microcrystalline 

cellulose 

Regulatory Status: Schedule II 
Availability: United States 
Product ID 6527365 
Contact: Endo Laboratories 


Copyright© 1974-2012 Thomson Reuters. All rights reserved. 


http://www.thomsonhc.com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.Dis... 5/23/2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

F;\Ql-201l\System7\01_13_ll\765544 ,D 
KAC 

13 Jan 2011 19:18 

BLANK 

2 

DRUGS . M 
RTE 



Abundance TIC: 765544.D\data.nis 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS** * 


765544.D Thu May 24 14:16:32 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-201l\System7\01__13_ll\765545.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 13 Jan 2011 19:30 

Sample Name : OXYCODONE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 14 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance 


TIC: 765545.DWata.ms 


600000 

400000 

200000 

0 

Tlme-> 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


5.983 

1054593 

100.00 

100.00 



765545.D Thu May 24 14:16:38 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Ql-201l\System7\01_13_ll\765545.D 

KAC 

13 Jan 2011 19 : 30 

OXYCODONE STD 

14 

DRUGS , M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NXST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWTOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 5.38 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 5.946 to 6.200 min.: 765545.D\data.ms (-) 


3 5 


44 


70 


230 


57 


116 140 


84 


ji‘i liMi.lr it.till lJ.iiI. 


m/z~> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


1 98 

128 



,i 


161 


K iVu., 

ill!., 

M A 

T-rrprrV’ 

100 ' 

1 | l 1 1 E ] 1 1 

120 140 

160 


201 


187 


175 


214 


258 

244 |j 272 286 300 


lyn'r . 'fVr'if , on .'i'i 


■4-, 


#134017: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-, (S.alpha.)- 


230 


42 


m/z-> 


15 28 
O'rV-pJiVA 


115 201 

70 j 140 187 

55 i 84 98 i 1 ? 8 j 159 ^ ,| 


215 

,i| . 


258 


244 

.. .i 


272 286 


300 


7- rvTrt tfr 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


765545.D Thu May 24 14:16:38 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 022435 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Ql-201l\System7\01__13_ll\765557 .D 
KAC 

13 Jan 2011 22:00 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 765557.DVdata.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* **NO INTEGRATED PEAKS*** 


765557.D 


Thu May 24 14:16:55 2012 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\System7\01_13_ll\765S58.D 

KAO 

13 Jan 2011 22:12 


ASD 

58 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


1000000 


SOOOOO 


TIC: 765558.DWata.ms 
5.$88 


0 L 


A- 


T-TT-TT 1 I T I I I 1 I “T" 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.988 

1874664 

100.00 

100.00 


765558.D Thu May 24 14:16:59 2012 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Ql-201l\System7\01__13_ll\765558 .D 
KAC 

13 Jan 2011 22:12 


ASD 

58 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NlST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 5.99 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60; 

j 

40 

20 

0 

m/z~> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z~> 


Average of 5.946 to 6.227 min.: 765558,D\data.ms {-) 


315 


70 


230 


44 

1 j 6 V 

10 201 

58 

jp 

84 i 98 s 

128 

188 

161 178 l|j 

215 

i f j 

4-r¥rMA 


L ,lii c 

l-r 

bliill,. i/'ifll.ifl 

-rmT, irr ii i 1 n 

!, if. Ji 


244 


268 

.1 272 287 ^ 


355 


■ ] T I 1 I j I I i i I 1 I I E [ I I I I f > I 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

#134019: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-melhyl-, (5.aipha.)- 

3i5 


230 


70 


140 


201 


30 


42 


58 


115^„ 
84 93 .1 128 


187 


. , 1S T Ji, j J, ,H 2 AA 


217 


258 


272 286 888 


■ Y i >vVY -t L i-try^riVfr J i‘T 1 ¥^- cr l 'i' j i' i i i i if i' | >* ’■!■’ | ' »'■ ' I >“> 1 l T rr ' > '' 1 mu |i 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


765558.D 


Thu May 24 14:17:00 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


F: \Ql-201l\System7\01_13__ll\765560 . D 
KAC 

13 Jan 2011 22:37 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 765560.O\data.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


* **N0 INTEGRATED PEAKS*** 


765560.D Thu May 24 14:17:41 2012 


Page l 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-2011\System7\01_13_ll\765561.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 13 Jan 2011 22:50 

Sample Name : HBH9IBHHI 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 61 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Abundance 
800000 

600000 

400000 


TIC: 765561.DWala.ms 
5.$88 



Ret, Time Area Area % Ratio % 

5.988 1380118 100.00 100.00 


765561.D Thu May 24 14:17:46 2012 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\System7\01_13_ll\765561.D 

KAC 

13 Jan 2011 22:50 


ASD 

61 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 5.99 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 
80 j 

j 

60 

40 

J 


0f 

m/z--> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 5.946 to 6,174 min.: 765561 ,D\dafa.ms (-) 


315 


44 


70 


230 


115 


55 


84 

alii 


98 


140 


128 


201 


187 


159 175 

. 


215 


258 


244 , 272 287 3 ?° 


“■'rf ; YV ’i’”* 1 ''* * t ' : " t V { i II i f V't i'i j i l‘f i { i "* f » j i > 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

#134019: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-metbyl-, (S.alpha.)- 


230 


70 


140 


201 


30 


42 


58 


115 

84 98 I 128 


187 


r I, 157 175 || j| j| : | | 

i , !l , 1 ’ , - f'.'H-ihh M rl |: M 


217 


258 


244 272 286 


300 




m/z~> 


40 


60 80 


^ff r * ■ ) I' t I I I I ' i 'I ' | 1 J i 1 1 1 — 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


765561 .D 


Thu May 24 14:17:46 2012 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\System7\01_13_ 
KAC 

13 Jan 2011 23 : 02 


ASD 

62 

DRUGS.M 
RTE 


ll\765562,D 


Abundance 


1500000 


1000000 


500000 


0 


TIC: 765562.D\data.ms 
5.$94 


~ T ~r : T~ V 


~r 


v 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7,00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret.. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.994 

3445562 

100.00 

100.00 


765562.D Thu May 24 14:17:51 2012 


Page l 


Corbett email PRR 022442 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F : \Ql-2 01l\System7\01__13_ll\765562 . D 
KAC 

13 Jan 2011 23:02 


ASD 

62 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMWJTOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CASff 

Qual 


5.99 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5~epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 


80 


60 

40 

20 

Of 


m/z~> 

Abundance 

i 

80 i 

i 

60 i 

j 

i 

40 

f 

20 ' 
0 

m/z~> 


Average of 5.946 to 6.200 min.: 765562.D\data.ms (-) 


3 5 


44 


70 


230 


115 


58 


84 


98 


nia n is ,k . 


140 


128 


201 


159 


188 

175 ,i| 


215 


258 


i’Vt-PS' I ! l' l ! l 


244 

...i 


272 

i ri i- 


287 


300 


329341 
' ' 1 ! ' 


40 60 80 100 120 140 160 180 .200 220 240 260 280 300 320 340 

#134019: Morphinan-6-one. 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyh (5,a1pha.)- 


230 


70 


140 


201 


115 


42 
30 [1 


58 


84 98 

!■ ■ J ■'! I . 


128 


187 


217 


157 I ! 5 II i\ !’ 

I 1 1, .*I'ili M 

- r-r~ i— i L 1 J 1 | | 1 V | | | k | I 1 n* 


258 


244 


272 286 

i-id-T-j—ii i' I ' i i 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


765562 . D 


Thu May 24 14:17:52 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 022443 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Ql-201l\System7\01_13__ll\765563 .D 
KAC 

13 Jan 2011 23:15 


ASD 

63 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

1500000! 


TIC: 765563.DWata.ms 
5.988 


1000000 


500000 


Time~> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8,50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.988 

2478261 

100.00 

100.00 


765563.D Thu May 24 14:17:56 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 022444 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Ql-2011\System7\01_13__li\765563 .D 
KAC 

13 Jan 2011 23:15 


ASD 

63 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWJTOX2 .L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5.99 C:\Database\NIST05a.L * 

Morphinan-6-one, 4 , 5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 


Average of 5.930 to 6.248 min.: 765563.D\data.ms (-) 


315 


80] 

60 

40 

] 

201 

0 i T"—1 


44 


70 


116 




84 98 

• ill l.i 1,1 


128 

. I'.,. 


230 


140 


201 


187 


214 


258 


272 


329341 


m/z~> 

Abundance 


,"[ t tt i ! i m i | i i i 1 | i I i < (■ ,l i > • | i i ■ i t'. > !■< f < I'm' |' r'lU'i i I I i'yi' i t | 1 ..I ' 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 _ 240 260 280 300 320 340 

#134019: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-, (S.alpha.)- 

315 


80 

60 

40 

20 

0 


42 
30 h 


m/z--> 


230 


201 


70 

tu 


258 

j 115' 

58 | 84 98 ,j ^8 

187 

157 175 ||{ . 

217 

1 III 1 

244 


..Ml . i . n. . 1. J...M. i I i!i i . K. i .. 

ii i 1 i i | i i i i i i i i ii lr 




T -1- 


40 60 


80 


272 286 3 ?° 

' ■-' i ■ M ■ 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


765563.D Thu May 24 14:17:57 2012 Page 2 


Corbett email PRR 022445 











Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Ql-2011\System7\01_13_ll\765565.D 

KAC 

13 Jan 2011 23:40 

BLANK 

2 

DRUGS,M 
RTF 


Abundance TIC: 765566.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


765565.D Thu May 24 14:20:19 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 022446 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Ql-2011\System7\01_13_ll\765566.D 

KAC 

13 Jan 2011 23;52 

OXYCODONE STD 

14 

DRUGS.M 
RTE 




TIC: 765566.D\data.ms 
5.983 


600000 

400000 

200000 

0 t-I—TT 

Time--> 2.00 


HT ' 1 ' ■rpT-TTTTTTT^-n-rrpTr r | ■ 

2.60 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 


L 


pyr I ] 'I" - P"T 


6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 


-TT-p-T-T-T 

9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5,983 

1246284 

100.00 

100.00 


765566.D Thu May 24 14:20:23 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 022447 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-201l\System7\01_13_ll\765566.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 13 Jan 2011 23:52 

Sample Name : OXYCODONE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 14 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator ; RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 5.98 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 



Abundance #134019: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-melhoxy-17-melhyl-, {5.alpha.)- 



765566,D Thu May 24 14:20:24 2012 Page 2 


Corbett email PRR 022448 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F : \Ql-2 01l\System7\01_13__ll\765568 . D 
KAC 

14 Jan 2011 00:17 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS . M 
RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


* **NO INTEGRATED PEAKS*** 


765568.D Thu May 24 14:21:13 2012 Page 1 


Corbett email PRR 022449 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Abundance 

1000000 : 

800000 

600000 

400000 

200000 


F:\Ql-201l\System7\01_13_ll\765569.D 

KAC 

14 Jan 2011 00:29 


ASD 

69 

DRUGS.M 
RTE 



Time--> 


-TT~n- i - | -rT - H — r rrn-p-TT T ) ri i i ; i i i i ; i i i i | 

2.00 2.50 3,00 3.50 4.00 4,50 5.00 5.50 6.00 6.50 7,00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.988 

1630092 

100.00 

100.00 


765569.D 


Thu May 24 14:21:25 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 022450 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q1-2011\System7\01_13_ll\765569.D 
KAC 

14 Jan 2011 00:29 


ASD 

69 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5,99 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0t- 


m/z~> 

Abundance 

80 

60 

401 

20 

0 


Average of 5.941 to 6.168 min.: 765569.D\data.ms (-) 


70 


230 


44 

V 






115 




1 

1 


140 

201 


55 

84 98 , 

a4MM 

128 


187 

me 175 i ! 215 

j.iiilji ,:i!!i l in.il! , i ,rf, ,,! J 

T T I Y i r-7-T r 1 1 ■ t i | j j t r T 

258 
244 |, 

WfWU 


272 286 888 


40 60 80 100 120 140 160.180 200 220 240 260 280 300 

#134019: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-tiydroxy-3-methoxy-17-methyl-, {5.aipha> 


230 


70 


140 


30 


42 


58 


115 

84 98 I 128 


201 

187 1 217 

157 175 i| ,|i hi 


258 


244 


, 286 3 ?° 

rTTT'TT^^fTTJT 


272 


■TTTM7 i|Tm pJTr'f'7" r T'r'rTT'T f|'t T "V'T | T ''i''i—ry~n i"T"|"T"m |tttt -["T'T"i"T"|' 

m/z~> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


765569.D Thu May 24 14:21:26 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 022451 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Ql~201l\System7\01 13 ll\765571.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

14 Jan 2011 00:54 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 765571 .D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


765571,D Thu May 24 14:27:52 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 022452 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\System7\01_13_ll\765572.D 

KAC 

14 Jan 2011 1:07 


ASD 
72 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


TIC: 765572.D\data.ms 


1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 

0 : 

Time--> 


T|TTTTTTTTT7TT 1 .-T - |. - T - ! - 1 - T - ^. - r - 7 - r -T - | - T - r . r - T - ^ - T .. 1 - 1 — r - p - r - r -, — p- i ^ f - T - l - 7 — | - 1| — r - r - 1 -i - T-T-T "T -|.-T-T'-f.-i " | " r- T .T " 1 " |'-T " r "r - l " | — r "f" f "r 

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.988 

1748467 

100.00 

100.00 


765572.D 


Thu May 24 14:27:57 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 022453 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

F:\Ql-201l\System7\01 13 

11\76S572.D 


Operator 

KAC 



Date Acquired 

14 Jan 2011 1:07 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

72 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum 

Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CASfj 

Qual 


1 5.99 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

o! 


m/z~> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 5.946 to 6.179 min.: 765572.Dtdata.ms (-) 


315 


44 


70 


230 


115 


140 


201 


55 

ill M. 

84 98 

128 

187 

159 j| 


j. il JaLiJj,,! 

l!r. . ikil'il.J 1 

II I.1-1 Hi, Ml!:|:ll « . >':i , i!i 


214 


258 


... i 1 1 -t i f 


244 

"1“ 


I 272 286 

L r , -- . 


300 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

#134019: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-mettioxy-17-methyi-, (S.alpha.)- 


230 


70 


140 


201 


30 


42 


58 


115 

84 98 ! ^8 

l'..n, h I .11 I Lil'i .Il'iM 


187 


217 


258 


244 


272 


286 


300 


157 175 | ( » 

r, ,/,* f, ,.l! l.'t II ■ I, .1:1.1 

| i 1 • : I n IT'| ri I I | i ' i V I |i ' i ‘ I V j' I rT ' i-[ ri~ l i i ‘i i I |' I I I I | 

mtz-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


765572 .D 


Thu May 24 14:27:58 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 022454 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\System7\01_13__ll\765573.D 
KAC 

14 Jan 2011 1:19 


ASD 

73 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

1000000 


TIC: 765573.D\data.ms 
5.988 


500000; 


Time-> 


0 ‘ TT1 t n | t " 'vn-T-yrr-rT j i j i i } m -r p - ri 1 | 1 1 Vrr -T y7 - TT -r y T-- r - r - Ty 7-- r - r n-j- T -r i v r r T'~j-T , T'T~i~[~r~i^rT 

2.00 2.50 3.0Q_ 3.50 4.00 4.50 5.00 5.60 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9. 00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.988 

1871569 

100,00 

100.00 


765573.D Thu May 24 14:28:09 2012 


Page l 


Corbett email PRR 022455 



Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

F:\Ql-2011\System7\01 13 

11\765573.D 


Operator 

KAC 



Date Acquired 

14 Jan 2011 1:19 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

73 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NlST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS i! 

Qual 


1 5.99 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


m/z~> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 5.941 to 6.205 min,: 765573.D\data.ms (-) 


230 


44 

U 





1 | 5 140 

201 


55 

{» 

i! iiliii n 

84 98 | 1 ? 8 

nil, 1 ■ lJ,l|l V f,, ,lk, Jl'l.t.l 

1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 III i t 

187 

, 161 175 || 

n'l.ll'Mi. r-tliUJir, 

1 214 

4 -It ,i 

258 

S f.l 4 1 


80 


272 287 3 ?° 

, 1 |,f 1 • ■'! i i 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


40 60 

#134019: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-, (5,alpha.)- 


3l5 


230 


70 


140 


201 


„ 30 M 

0 


m/z--> 


42 

li 

40 


115 


58 

r 'I'l |.i L i- 
60 


84 98 


128 


rX- 


187 

157 176 l|| 


80 






217 


258 


244 


272 


r ' r T rrl 1 T '■ 1 '“I i ' I'r , l , > r]■ i i r-T f 

220 240 260 280 300 


286 


300 


100 120 140 160 180 200 


765573 . D 


Thu May 24 14:28:10 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 022456 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-2011\System7\01_13_ll\765574.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 14 Jan 2011 1:32 

Sample Name : BHHBHBHR 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 74 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 



765574.D Thu May 24 14:28:14 2012 


Page l 


Corbett email PRR 022457 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\System7\01_13_ll\765574.D 

KAC 

14 Jan 2011 1:32 


ASD 
74 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries; C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C;\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 5.98 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

Abundance 

80 

60 

40! 


Average of 6.946 to 6.168 min.: 765574.D\data.ms (-) 


315 


44 


70 


230 


115 


84 98 


140 


201 


128 


187 

161 175 f" 


iT-fTTrT - 


l!f! 




I- 1 '. ...I'M. JLi,! 


215 

iti 


258 


ill i Jl. ,1 .ff 4 l| 272 287 = 


300 

i_ 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

#134019: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy- 17-methyl-, (S.alpha.)- 


230 


20 


70 


140 


201 


.30 


42 


58 


115 

84 98 I 128 


187 

157 175 J,I ,1,1 


258 


217 




m/z~> 


244 


286 3< ?° 
■■7 - tTTTT :l rrt J 'rTT” 


272 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


765574.D Thu May 24 14:28:15 2012 


Page 2 


Corbett email PRR 022458 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1 - 2 01l\System7\01__13__ll\76 5576 . D 
KAC 

14 Jan 2011 1:57 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS.M 
RTF 


Abundance TIC: 765576.DWala.nis 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* **NO INTEGRATED PEAKS*** 


765576.D 


Thu May 24 14:28:34 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 022459 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Ql-2 011\System7\01__13__ll\76557 7 .D 
KAC 

14 Jan 201 1 2:09 


ASD 

77 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

1000000 

800000 


400000 

200000 

0 


TIC: 765577.D\data.ms 


5. 

>88 


L.. 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 6.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.988 

1684676 

100.00 

100.00 


765577.D Thu May 24 14:28:38 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 022460 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\Systern7\01 13 11\765577.D 
KAC 

14 Jan 2011 2:09 


ASD 

77 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CASH 

Qual 


1 5,99 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 ; 
60 

40 

20 

0 


m/z--> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-*> 


Average of 5.936 to 6.221 min.: 765577.DWata.ms (-) 


315 


44 


70 


230 



11 

140 201 

55 

84 98 , 

128 

187 

161 175 ||| 

215 1 

! 

=i j h!|!?1 .11. • 

rrrrr rr 


ilVHrWi 

i|!i.IlH,. ./I'in.iil, A 

"n-t-rr-l-ri tttttTt 

uu 


258 


2 ? 4 | 272 286 


300 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

#134019: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-, (S.alpha.)- 


230 


70 


30 


42 


115 


140 

! 


58 


84 98 


128 

: Lm 


187 


201 

i 


157 175 


40 


60 80 


,,, 1 

"P j I l-|-r 


217 

.,11 




258 


244 


300 


100 120 140 160 180 200 220 


, , I, 272 286 , 

f u'j'-T-i i-4 u f-rt ‘ l l ' i | i“r i i nr 

240 260 280 300 
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Corbett email PRR 022461 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\System7\01 13 11\765579,D 
KAC “ " 

14 Jan 2011 2:34 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 


TIC: 765579. D\data.ms 



Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9,50 


Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


765579.D Thu May 24 14:29:01 2012 


Page l 


Corbett email PRR 022462 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\System7\01_13_ll\765580.D 

KAC 

14 Jan 2011 2:47 


ASD 

80 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

1000000 


TIC: 765580.D\data.ms 
5.^88 


500000 


0 ""T"'" 


T’ 


T 1 


T 1 


' r : 


T 1 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7,00 7,50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.988 

1784455 

100.00 

100.00 


765580.D Thu May 24 14:29:06 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 022463 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

F:\Ql-201l\System7\01 13 

11\765580.D 


Operator 

KAC 



Date Acquired 

14 Jan 2011 2:47 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

80 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a,L 

Minimum 

Quality: 80 


C: \Database\PMW__TOX2. L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 5,99 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 6.941 to 6.227 min.: 765580.D\daia.ms (-) 


3 5 


44 


70 


230 


115 


140 


201 


84 98 


128 


161 


187 


215 


258 


m/z--> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z~> 


kjlil, ,4 A II i 2 1 4 i 272 286 300 

---.d——-fr 


t t t f n-ft^n rpV T V f TtYT^Vr T T^^ •ri t -'r ] --r ‘ rrr l p t T ; •< > i t | i 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

#134019: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy- 14-hydroxy-3-me!hoxy-17-methyl-, (5.alpha.)- 


355 


230 


70 


140 


201 


130 


42 


115 


58 

At 


84 98 


. 1 f 8 157 175 ||j 

I,!-:.. 1*1,1 h!l „ . . |!.?A II. jMf.. .. 

TH^rr-TV-p-T-T-rfi' rvi-fi >'l ‘ | i • ■ ‘ | i i ' ' j i ■ i‘f [ i l‘i i | i i i t'j i i r i 1 J rm-pTr 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


187 


258 


272 


286 


300 


217 


r| J 

1, ?«« . 


765580 ,D 
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Corbett email PRR 022464 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-2011\System7\01_13_ll\765581.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 2:59 

Sample Name : BHHIHHM 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 81 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 

Integrator : RTE 


Abundance TIC: 765581 ,D\data.ms 

1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 

0 Att-t- i-TTi-r-i-rr , rnryTTTq 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.( 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.983 

1627115 

100.00 

100.00 



765581.D Thu May 24 14:29:17 2012 


Page 


Corbett email PRR 022465 


J 

i 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Ql-201l\System7\01 13 

11\765581.D 

Operator 

KAC 


Date Acquired 

14 Jan 2011 2;59 


Sample Name 

HHHBHHI 


Submitted by 

ASD 


Vial Number 

81 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NlST05a.L 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 5.98 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy~14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 ' 


0 

m/z-> 

Abundance 

80 

60 


Average of 5.941 to 6.200 min.: 765581 ,D\data.ms (-) 


3 5 


44 


70 


230 


55 


115 


84 98 

UiIlIlLl 


140 


128 

ik 


161 


201 

187 | 

175 dl I 214 




258 

244 L 272 


— r — :-- T -T "r -r -" T- y T' - . - r -v r - r V- T -? —. ‘; - r i ' V r) L . --| ■ r- t —p t - r - t-r-j-i-r-rT-j- r' T' t ~l 'j ' !' r T 1 r f ir | ‘ i 'i i i ‘ J i i i i 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

#134019: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-mefhyl-, (S.alpha.)- 


287 


300 


40 


20! 70 

I 42 

i30 |! „ , ■ 

Oi-ri-i r "i t ‘iv1 v 
m/z-> 40 60 80 


230 


140 


201 


58 


115 

84 98 I 128 


VM. I l !i 


187 

157 1?5 111 




217 


258 


244 


272 


286 


300 


i > ' • ■ t 1 1 1 h 1 1 1 i i i i rr r ' 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-2011\System7\01_13__ll\765582.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 14 Jan 2011 3:12 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 82 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance 


TIC: 765582.D\data.ms 


2000000 

1500000 

1000000 

500000 

0 

Time-> 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


1.900 139803 3.57 5.59 
4.204 2499379 63.78 100.00 
5.983 1279725 32.66 51.20 


765582.D Thu May 24 14:29:21 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 022467 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-2011\System7\01__13_ll\76 5582.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 14Jan2011 3:12 

Sample Name : 

Submitted by ; ASD 

Vial Number : 82 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

1.90 

C: \Database\NIST05a.L 





Triacetin 

000102-76-1 

90 



Triacetin 

000102-76-1 

90 



Triacetin 

000102-76-1 

90 


Abundance Average of 1 868 to 1.958 min.: 765582.DWata.ms (-) 

43 

80 


60j 



765582.D Thu May 24 14:29:22 2012 Page 2 


Corbett email PRR 022468 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-201l\System7\01_13_ll\765582.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 14 Jan 2011 3:12 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 82 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.20 C:\Database\NIST05a.L 

Cyclotetradecane 000295-17-0 95 
1-Heptadecanol 001454-85-9 95 
1-Hexadecanol 036653-82-4 94 


Abundance Average of 4.167 to 4.421 min.: 765582.D\da!a.ms (-> 




765582.D Thu May 24 14:29:23 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 022469 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\System7\01_13_ll\765582.D 

KAC 

14 Jan 2011 3:12 


ASD 
82 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 5.98 C:\Database\NIST05a.L 


Morphinan-6 -one, 

4, 

5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 

Morphinan- 6 -one, 

4, 

5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 

Morphinan -6- one, 

4, 

5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


m lz~> 
Abundance 

80 

GO 

40 

20 

0 

m!z~> 


Average of 5.946 to 6.179 min.: 765582.D\data.ms (-) 


315 


44 


70 


230 


55 


84 98 


115 |40 

128 


m. 


40 


T- 


201 


187 


161 175 ,1 

215 

lit.Mi!, 1 , iMiit.jW, ,<! 

Jljj^ 


258 

244 J, 272 


: t-' 


287 


300 


60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

#134019: Morphinan-6-one, 4,6-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-, (S.alpha.)- 


230 




70 


115 

42 

301.1, 

58 

1 84 

A -i. 1. .!. 

98 

U J .'!i, .< 

1 

40 

i 1 j > 

60 

t r 1 | 1 I 
80 

t 1 j 1 
100 

120 


140 


201 


128 


187 

•llMi ill. ..! 




217 


258 


244 






286 


300 


140 160 180 200 220 240 260 280 300 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-201l\System7\01_13_ll\765583.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 14 Jan 2011 3:24 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 83 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance TIC: 765583.D\data.ms 

i 5. $99 


2000000 

1500000; 

1000000 



Time-> 2.00 2.50 3,00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9,00 9.60 

Ret. Time Area Area % Ratio % 

5.999 4322866 100.00 100.00 


765583,D Thu May 24 14:29:28 2012 Page 1 


Corbett email PRR 022471 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Ql-201l\System7\01_13__ll\765583 .D 
XAC 

14 Jan 2011 3 :24 


ASD 
83 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.00 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 

| 

80 

60 

40 

20 

01- 


m/z~> 

Abundance 

80 

60 

40 


20 i 


Average of 5.941 to 6.232 min.: 765583.D\data.ms (-) 


315 


70 


230 


44 


f! 


115 


84 98 

Uik 


140 


^-rf'r-r-rrp m I r ill |- i i n | i r i i [ n i r ; i i i i | i i i i | 

40 60 80 100 120140 160 18 0 200 220240 260 280 300 320 340 

#134019: Mofphinan-6-one, 4,5-epoxy- 14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-, (5.alpha.)- 


128 

.iii, 


201 


187 

159 175 ijl 

, ...it 1 , rVlii.i'-a, .a 


215 

A 


258 


t44 


244 


272 2 86 88 0 


341 


230 


70 


140 


201 


, j 30 


42 


58 


115 

84 98 ^ 128 


m/z--> 


40 60 80 100 


187 ! 217 

, 157 175 || ,i| |! 

I. Jtl i .1 6 ]:'• i-=!.| ..I'.li 1 , It ,1.!-?. ; c-'M.-lll 

r i "ri ‘ p < • r ! r ~ i ~ |“ i‘ r i • i • | • i t 1 1 


258 


244 


272 


286 


300 


120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


765583.D 


Thu May 24 14:29:29 .2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 


F: \Ql-2 011\System7\01_13__ll\76 55 84 .D 
KAC 

14 Jan 2011 3:37 


ASD 

84 


AcquisitionMeth: 
Integrator : 

DRUGS . M 
RTE 



Abundance 


4. 

!04 

TIC: 765584,D\data,ms 

2000000 





1500000 





1000000 




5.983 

500000 





0 

900 

-r-TTTT 'l TT'TT" 


I 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


1.900 
4.204 
5.983 


131858 

2545401 

1128558 


3.46 
66.88 
29.65 


5.18 
100.00 
44.34 


765584.D Thu May 24 14:29:34 2012 
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Corbett email PRR 022473 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-2011\System7\01_13_il\765584.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 14 Jan 2011 3:37 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 84 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMWJTOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 

: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

1.90 

C: \Database\NIST05a.L 

Triacetin 

1,2,3-Propanetriol, diacetate 
Triacetin 

000102-76-1 

025395-31-7 

000102-76-1 

90 

90 

90 



765584.D Thu May 24 14:29:35 2012 Page 2 


Corbett email PRR 022474 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Acquis!tionMeth 
Integrator 


F : \Q1-2011 \System7\01_13__ll\765584 , D 
KAC 

14 Jan 2011 3 :37 


ASD 
84 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMWTOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

4.20 

C:\Database\NIST05a.L 





Cyclotetradecane 

000295-17-0 

95 



1-Heptadecanol 

001454-85-9 

95 



1-Hexadecanol 

036653-82-4 

94 




765584.D 


Thu May 24 14:29:35 2012 


Page 3 


Corbett email PRR 022475 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-201l\System7\01_13_ll\765584.D 
KAC 

14 Jan 2011 3:37 


ASD 

84 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80' 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 5,98 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 
Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydro 000076-42-6 99 


Abundance 


80 


60 

40 

20 

0 


m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 


20 


Average of 5.920 to 6.163 min.: 765584.Dldata.ms (-) 


315 


44 


70 


230 


55 


84 98 


1|6 140 

128 1 


201 




1J > 1 ft.. 


f 


187 I 

161 175 Hi 215 

,.1# iiikil, it, 


258 


f -i- V r ■ } ■■■ < W 1 - 


244 

...I 


272 287 3 ?° 


-prr- 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 

#134019; Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-mefhyi-, (5.aipha.)- 


315 


230 


70 


140 


201 


I 30 


42 


115 


58 


84 98 


1 ill 


-HV 


m lz-> 


40 60 80 100 


T 


128 

k 


1L 


187 

157 175 HI , 


mil ■ 1 iVi'l It 


258 


217 


300 


1 ,.|L , 2 1 4 ,| 272 286 

T rrl " r !" ‘‘ • 1 1 | 1 r ’ * I • '-rr 1 ! I'li i-| r ( i'1'j i 1 1 1' i | i-i i I ■ f T t 

120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


765584 .D 


Thu May 24 14:29:36 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql~2011\System7\01_13_ll\765586.D 
KAC 

14 Jan 2011 4:02 

BLANK 


DRUGS,M 
RTE 


Abundance TIC: 765586.D\data.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


765586.D Thu May 24 14:29:47 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date. Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2011\System7\01 13 ll\765587.D 
KAC 

14 Jan 2011 4:14 

OXYCODONE STD 

14 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

soooooj 


TIC: 765587.DWata.ms 
5,!j>83 


OOOOOOj 

! 

400000; 

200000 

j 

0 4"['TTTT|'TT'T'T'JTTTT'j"TT'T'T"|'TTTT'|'TTTT"pTr"— rr'I'T'T'T 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.983 

1336448 

100.00 

100.00 


765587.D Thu May 24 14:29:52 2012 


Page 1 


Corbett email PRR 022478 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

F:\Ql-2011\System7\01 13 

ll\765587.D 


Operator 

KAC 



Date Acquired 

14 Jan 2011 4:14 



Sample Name 
Submitted by 

OXYCODONE STD 



Vial Number 

14 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMWJTOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS ft 

Qual 


1 5.98 C:\Database\NIST05a.L 


Morphinan-6 -one, 

4,5-epoxy-14 -hydro 

000076-42-6 

99 

Morphinan-6 -one, 

4,5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 

Morphinan-6-one, 

4,5-epoxy-14-hydro 

000076-42-6 

99 


Abundance 

80 
601 
40 

20 


m !z-> 
Abundance 

80 
60 
401 


20 


Average of 5.941 to 6.206 min.: 765587.D\cfata.ms (-) 


3 5 


44 


70 


230 


115 


140 


201 


58 


Mil l.i 


84 98 

i. rl ti.Jj, 


128 


187 


175 


215 


258 




-ri44-r-i-r-i •'*'( i in i I'm i .■( r i r. | i . i i | i > 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260___280 300 320 340 

#134019: Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-, (S.aipha.)- 

315 


244 

,i. 


272 


,300 


355 


230 


70 
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58 

a _ 


140 

115 I 
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201 
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